Mgr PAWEŁ 


DZIĘCIUŁ 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ I TATUŚ 


DŁUGOLETNI PRACOWNIK INSTYTUTU SZKŁA 
I CERAMIKI W KRAKOWIE 


przeżywszy lat 52, zmarł nagle 11 grudnia 1980 roku, 
opatrzony św. Sakramentami. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Pod- 

górskim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 

w środę dnia 17 bm. o godzinie 13.00, o czym zawia- 
damiają pozostawione w nieukojonym żalu: 


ŻONA Z CÓRKAMI. 


Nabezenstwo zalobne 


odprawione zostanie w grade 17 bm. o godz. 11.39 
w kościele parafialnym w Prokocimiu. 


